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zeigt, dass, wenn man diese Voraussetzung fiir die Oberflache fallen lasst, man ebenfalls zu den gewohnlichen Formeln gelangt. Die Kech-nungen sind jedoch recht schwierig. Auch hat Yillard Gibbs nach-gewiesen, dass man selbst in der thermodynamischen Theorie Unter-schiede in der Dichtigkeit der Fliissigkeit nicht anzunehinen braucht. Bleiben wir also bei den angegebenen Formeln, so waren die eigent-lichen Capillaritatsgrossen die Grossen K und H.
Die Grosse K ist (Bd. I, S. 367) zuerst von van der Waals in die Zustandsgleichung der Fliissigkeiten eingefiihrt worden und spielt seitdeni in der Theorie dieser Substanzen mit Eecht eine grosse Kolle. van der Waals hat jedoch einen anderen Ausdruck fiir diese Grosse, als die hier nach Gauss abgeleitete, er findet namlich fiir sie wie Laplace
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Dieser Ausdruck aber ist mit dem von Gauss ermittelten nicht identisch. Bei der Wichtigkeit, welche diese Constante nunmehr er-langt hat, ist es nothig, hierauf etwas genauer einzugehen, zumal die-selbe auch benutzt wird, urn Schllisse auf die molekularen Yerhalt-nisse der Fliissigkeiten zu ziehen; ich folge dabei dein Gedankengange in meiner Abhandlung1) ,,Untersnchungen iiber die Capillaritat". Nach Laplace ist K diejenige Kraft, mit der ein beliebig langer Fliissig-keitsfaden, dessen Querschnitt eine Flacheneinheit betragt, von einer beliebig ausgedehnten Fliissigkeitsmenge nach unten gezogen wird, wenn diese Fliissigkeitsmenge sich unterhalb einer Ebene befindet, die durch das untere Ende des Fadens zu diesem senkrecht gelegt ist. Diese Kraft haben wir aus unseren Potentialausdriicken abzuleiten. Das Potential einer Fliissigkeitsrnasse von der Dichte 9 auf ein Fliissig-keitselement dt' von der Dichte Qf ist zunachst
Wenn, was hier der Fall sein soil, dr nicht der anziehenden Masse angehort und Q uberall den gleichen Werth hat, geht dieses nach dem Green'schen Satz (Bd. I, S. 46) iiber in
woselbst r gleich dem Abstand des Flachenelementes d S vom Raum-element dr' ist und ty (r) die Grosse
l) Wiedemaun's Annalen, Bd. 27, S. 544 if.eingegangen werden miisse. Und dieses ist aucb ziemlicb verstand-licb. da bei den Capillarerscbeinungen die einzelnen Molekeln zu ein-ander in Concurrenz treten und diese Concurrenz durcb ein besonderes Gesetz, das Entropieprincip, geregelt wird.
